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നമ്പർ 


PART III 
Health Services Department 


- ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
നമ്പർ എസ് - 2786 / 2012 . 

അവസാന തീയതി 31- 12- 2012 . 

2012 ജൂൺ 4 . 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ 

- ടെണ്ടർഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
എക്സ് റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോ വേസ്റ്റ് 

വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപതി, 

കോഴിക്കോട്- 32 . 
(ഉദ്ദേശം 290 ലിറ്റർ ) നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് ടെണ്ടർ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ ഫോമിൽ ഹൈപ്പോ വേസ്റ്റിന്റെ - സൂപ ണ്ടിന്റെ പേരിൽ മാറാ വു ന്ന തുകയുടെ 
നിരക്ക് ലിറ്ററിന് കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം അടക്കം - ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ഹൈപ്പോ വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടർ യാതൊരു 
തിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

കാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഏതു വ്യക്തിയുടെ 
അടങ്കൽ തുക - - 35,000. 

ടെണ്ടർ ആണോ ഉറ പ്പി ക്കു ന്നത് ആ വ്യക്തി നികുതി 

ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന സംഖ്യ സൂപ ണ്ടിന്റെ ഉത്ത രവ് കിട്ടി 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

7 ദിവസത്തിനകം ആഫീസിൽ അടച്ച് രശീതി വാങ്ങേണ്ടതും 
ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ നമ്പർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ സാധനം മേൽപ്പറഞ്ഞ ദിവസ 
എസ്-2786 / 2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ത്തിനകം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - - 400 + 5 % വാറ്റ്. 

- ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച ഏതു തീരുമാനവും എടുക്കുന്ന 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

തിനുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്ത മായിരിക്കും. 
സമയവും - 13 - 7 - 2012 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി 

സമയത്ത് ആഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 16 -7 - 2012 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി, 

( ഒപ്പ്) 
17 -7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

കോഴിക്കോട്- 32. 

സൂപ്രണ്ട്. 


